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PART II 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


Last date and time of sale of tender form — 16 -8 - 2012 , 
2 .30 p . m . 


- (1 ) 


[ No . 96/ 2012) 


No. C3/12498 /2012/ MCT. 


27th June 2012 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Neuro Surgery, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . - 


Last date and time of receipt of tender 
17-8- 2012 , 2 .30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
17 -8 - 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 20 - 7 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Name of equipment with Quantity - Alternating 
Pressure Pad System - 19 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive of sales tax ): 

Original — 420 . 
Duplicate - " 210 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
വകു പ്പി ലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


STORES PURCHASE 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - ആൾ നേറ്റിംഗ് 
പ്രഷർ പാഡ് സിസ്റ്റം - 19 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 16 - 8 - 2012 , 2 .30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 17 - 8 - 2012 , 2 . 30 മണി. 


| Last date and time of sale of tender form -- 2 - 8- 2012, 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
3 -8-2012, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
3- 8- 2012, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 20 - 7 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻ പ് 
| പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 17 - 8 - 2012 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 0 - 7 - 2012 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


(2 ) 


1 വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 

ഗ്രീൻ വിത്ത്ബയോഹസാർഡ് സിംബൽ 
(50L -35 " x30 "-300G) 

3000 കി. ഗ്രാം . 
2 വേസ്റ്റ്ഡിസ്പോസൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 

റെഡ് വിത്ത് ബയോഹസാർഡ് സിംബൽ 
( 25L -25 " x20 "- 200G) 

1000 കി . ഗ്രാം . 


[ No . 79/2012] 
No. C7/ 11334/ 2012/ MCT. 

28th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the SAT Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ - 892. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 446. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 2 - 8 - 2012, 2 . 30 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 8- 2012, 2.30 മണി. 


SI. 


Name of Equipment 


Quantity 


No. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 8 - 2012, 
3 മണി. 


1 


3000 Kg. 


Waste disposal plastic bag green 
with biohazard symbol 
(5OL - 35 " x30 - 300G) - 
Waste disposal plastic bag 
red with biohazard symbol 
( 25L - 25 " x20 "-200G) - 


1000 Kg. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 


Cost of tender from ( inclusive of sales tax ): 

Original — 892. 
Duplicate — 446 . 


STORES PURCHASE 


Go Balo Cô DT 630 x 1708 20 - 7 - 2012 - 212 ô cử 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


[No. 80 /2012 ] 
No. C7 /11335 /2012 /MCT. 

28th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the SAT Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram Pin - 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 


Sl. 


Name of Equipments 


Quantity 


2000 kg . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 . Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Waste disposal plastic bag 
yellow with biohazard symbol 
(50L - 35 " X30 " - 300G ) 
Waste disposal plastic bag 
Red with biohazard symbol 
(50L -35 " x30 " 200G ) 


2500 kg. 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 1,050 

Duplicate — 525 
Last date and time of sale of tender form — 2 -8 -2012 , 
2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
3-8 -2012 , 2 .30 p . m . 

Date and time for opening the sealed tender 
3-8 -2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2 - 7 - 2012 . at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
29 m . 29 . 01. BO 002110701ceIQDOlvojoo 00649 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


12 . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 


- നമ്പർ 


STORES PURCHASE 

7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
കമ സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

എണ്ണം 

by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 

of the Principal, Medical College , 
1 വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 

Thiruvananthapuram . 
ഗ്രീൻ വിത്ത് ബയോഗ്യാസ് സിംബൽ 
(50L -35 " x30 " - 300G) 

- 2000 കി . ഗ്രാം . 8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 

Money Deposit if they had produced the duly 
റഡ് വിത്ത് ബയോഗ്യാസ് സിംബൽ 

attested copies of relevant certificate along with 
(50L -35 " x30 " _ 200G) 

2500 കി. ഗ്രാം . 

their tenders . 

9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

superscription as specified are liable to be rejected . 
അസ്സൽ - 1,050. 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 

Money Deposit will not be entertained . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 8- 2012 , 2.30 മണി. 

11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 8 - 2012, 2. 30 മണി. 

12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3 - 8- 2012 , 

should be submitted along with the tender. Tenders 
3 മണി. 

without samples will not be considered for 

selection . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 13. Tenders should bear the signature and full postal 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 

address of the tenderers wherever necessary. 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

14. The undersigned reserves the right to reject any 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

tender wholly or partially without any prior 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

information to the tenderers . 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 

15 . Specifications of the items are given in the list . 
യോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 16. Negotiation will be made only with the firm 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

offering lowest price whose specification confirm to 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

the requirements in the tender notification 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും | 17. Tender will be opened in the presence of such of 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 

the tenderers or his authorized representative who 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

may present at that time. 
TENDER SCHEDULE 

18 . More details can be had from this office on 

- working hours . 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any 

No. 101/2012] 
notice and for free delivery at the department 
concerned. 

No . C7 /9645 /2012 / MCT. 

28th June 2012 . 
3. Advance payments conditions will not be Sealed competitive tenders are invited for the 
considered . 

supply of Glass wares required for College of 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

Pharmaceutical Sciences , Medical College , 
of it will be refundable under any circumstances. 

Thiruvananthapuram . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated Tender should be superscribed , tender numbers and 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . addressed to the Principal, Medical College , 

Manuscripts should be avoided as far as possible . | Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

this office on working hours till 3 .30 p.m . 
agreement executed in 100 . Kerala -non Judicial 

Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


| (3 ) 


STORES PURCHASE 
Original— 1,050 

LIST OF ITEMS 
Duplicate - " 525 

| SI. Name of Glassware 

Quantity 
Last date and time of sale of tender form - 2-8 -2012, No . 

Required 
3 . 30 p . m . 

(1) 
Last date and time of receipt of tender form 

1 Funnel, plain , 60° angle , Diametre 75mm 100 Nos. 
3-8 -2012, 2.30 p. m . 

long stem , Borosil /corning 
Date and time for opening the sealed tender 

2 Funnel, plain , 60° angle , Diametre 100mm 100 , 
3-8 -2012 , 3 p. m . 

long stem , Borosil /corning 
Tender form will be sent through post if required 

3 Beaker with spout, Borsil/corning capacity 20 „ 
provided due amount with sufficient postage charge 

25ml, ( OD x ht) mm 34 x 45 
- ( : 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala - Beaker with spout, Borosil/corning capacity 50 ,, 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 

50 ml, 42 x 55( OD x ht) mm 
on or before 20 -7 - 2012 . No other forms of remittance will | Beaker with spout, Borosil/ corning capacity 100 Nos. 
be accepted. 

100ml, 50 x 73 ( OD x ht ) mm 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി Beaker with spout, Borosil/corning capacity 100 ,, 
കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് വിതരണം 

250ml, 68 x 95 (OD x ht) mm 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച 

Beaker with spout, Borosil/corning capacity 20 , 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 

500ml, 83 x 115 ( OD x ht) mm 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മ ഡി ക്ക ൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 6 9 5 011 

Beaker with spout, Borosil/corning capacity 4 ,, 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

1000ml , 105 x 145 (OD x ht) mm 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില . 

9 Beaker with spout, Borosil/corning capacity 4 , 
അസ്സൽ - 1,050 . 

5000ml, 170 x 265 ( OD x ht) mm 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 

Capillary tube , uniform base, ID , Imm. 20 , 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 11 Petridish , Borosil /corning (OD x ht) mm = 100 
സമയവും - 2 - 8- 2012, 3.30 മണി. 

80 x 17 
ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

- 12 Petridish , Borosil /corning ( OD x Ht) mm = 100 ,, 
സമയവും 3 - 8 - 2012, 2. 30 മണി. 

100 x17 
- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 8-2012, 13 Petridish , Borosil/corning (OD x Ht) mm = 
3 മണി. 

60 x 15 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

Watch Glass, Borosil/corning , Diameter 50 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

100mm. 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

15 Watch Glass , Borosil/corning, Diameter 100 ,, 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 

75mm . 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

Cover Slip /Cover glass, Circular/square 10 Box 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

-- Glass Rod, Borosil/ Corning 5mm Diameter 2 Nos. 
തു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

in pieces of 2 feet and bundle of 100 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

Glass Rod , Borosil/Corning 8mm Diameter 2 Nos. 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 

in pieces of 2 feet and bundle of 100 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ | Weighing bottle, Borosil/ Corning 15ml 100 , 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. capacity, Glass stopper 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

Microscopie slide, glass plain 3" x 1" 5 Box 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 

( 76.2mm x 25. 4 mm) 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Microscopie slide, glasses for hanging 2 ,, 
drop method 3 " x1 " 
Flask - Erlenmeyer, Conical, narrow mouth , 100 Nos. 
with rim , Borosil/Corning, 250ml. 
Flask- Erlenmeyer, Conical , wide mouth , 100 ,, 
with rim , Borosil/corning , 250ml 


STORES PURCHASE 


(1) 


( 3) 


26 


20 , 


24 Flask for iodine determination (Iodine flask ) 200 , 

Borosil /Corning with stopper ( interchangeable 

joints 24 /29) 250ml 
25 Flask for iodine determination ( Iodine flask ) 25 , 

Borosil/Corning with stopper ( interchangeable 
joints 24 /29) 500ml 
Burette , Screw thread stop cock with PTFE 200 ,, 
keys, Class A accuracy, 50ml capacity , 
graduation interval 0 . 1 ml, Borosil/Corning 
China dish , 8 cm OD 

100 , 
China dish , 12 cm OD 
Sprayer, made of Borosil/Corning Glass, with 6 Nos. 
rubber cuff 100ml 
Volatile oil apparatus, Borosil /Corning with 1 No. 
interchangeable, 24 /29 joint on flask , and 
out interchangeable 19 / 26 joint on condenser, 

capacity 500ml 
31 Measuring cylinder , Borosil/Corning , 20 Nos. 

Graduated , with spout, hexagonal glass base , 

5 ml 
32 Measuring cylinder, Borosil/Corning 50 , 

Graduated , with spout, hexagonal glass base , 

10 ml 
33 Measuring cylinder, Borosil /Corning, 50 , 

Graduated, with spout, hexagonal glass base, 

50 ml 
34 Measuring cylinder, Borosil/ Corning 100 „ . 

Graduated , with spout, hexagonal glass base, 
100 ml 


( 1 ) 

(2 ) 
45 Adaptors, reducing joint outer 14 /23 and 10 , 

joint inner 19 /26 
46 Adaptors, reducing joint outer 14 /23 and 10 , 

joint inner 24 /29 
Bend adaptor for condenser 19 / 26 and 19 /26 , 20 , 
Borosil/Corning 
Test tube -Borosil/Corning, OD x Length , 1000 

15 mm x 150 mm with rim 
49 Reagent bottle , amber colour, Borosil/Corning 100 , 

narrow mouth , with flat head stopper, 
capacity 250ml, OD x Ht, 64 x 145 , stopper 
size 19 / 26 
Reagent bottle , Borosil/Corning not amber 40 Nos . 
colour, with flat head stopper , 
narrow mouth capacity 500ml, 
OD x Ht, 64 x145 , interchangeable 
stopper size 24 /29 , Dia x Lenth = 180 x172 , 
500ml. capacity 
Mortar and Pistle-Porcelein , glazed outside, 50 , 
unglazed inside , pestle with unglazed 
grinding surface , medium size 
Mortar and Pistle -Porcelein , glazed outside, 100 , 
unglazed inside , pestle with unglazed 
grinding surface, large size 
Glass mortar, Borosil/Corning, OD X ID , 20 , 

15 cm x 10cm 
54 Clevenger apparatus, capacity , 1000ml, 1 No. 

with oil separator tube & condensor 
55 Pipette , graduated , measuring Mohr type , 5 Nos. 

Class A accuracy , Borosil/corning, capacity 

0. 1 ml, graduation interval 0 .01 ml. 
56 Pipette , graduated , measuring Mohr type 5 , 

Class A accuracy, Borosil / corning , capacity 

0 .2 ml. graduation interval 0 .01 ml. 
57 Pipette, graduated , measuring Mohr type , 10 , 

Class A accuracy, Borosil/corning, capacity 

1 ml., graduation interval 0 .01 ml. 
58 Pipette, graduated , measuring Mohr type , 10 , 

Class A accuracy , Borosil/corning, capacity 

2 ml., graduation interval 0.01 ml. 
59 Pipette, graduated , measuring Mohr type , 10 , 

Class A accuracy , Borosil/corning , capacity 
5 ml., graduation interval 0 .01 ml. 
Pipette , graduated , measuring Mohr type , 20 , 
Class A accuracy , Borosil/corning, capacity 

10 ml., graduation interval 0 .01 ml. 
61 Pipette , graduated, measuring Mohr type , 20 , 

Class A accuracy, Borosil/corning, capacity 
25 ml. graduation interval 0.01 ml. 


35 


50 , 


100 , 
20 , 


20 , 


Measuring cylinder, Borosil/ Corning, 
Graduated , with stopper hexagonal base , 

100 ml 
36 Wire guaze , iron , with /asbestos centre , 4 " x4" 
37 RB flask , short neck with interchangeable 

joint 24 /29, Borosil /corning 
38 RB flask , short neck with interchangeable 

joint 24 /29 , Borosil/corning 
39 RB flask , short neck with interchangeable 

joint 24 /29 , Borosil/ corning 
40 RB flask , short neck with interchangeable 

joint 24/29 , Borosil/ corning 
41 Reflex Condensor, B19, Borosil/Corning, 

450 mml. length 
Reflex Condensor, B23 Borosil/Corning 

450 mm . length 
43 Adaptors, enlarging joint outer 19 / 26 and 

joint inner 14 /23 
44 Adaptors , enlarging joint outer 24 / 29 and 

joint inner 14 /23 


10 , 


10 , 


STORES PURCHASE 


( 1) 


(1) 


(3) 


63 


81 


64 


65 


66 


4 


, 


67 


85 


Volumetric flask Borosil/Corning, capacity 100 , 
50ml Stopper size 14 /15 
Volumetric flask Borosil /Corning, capacity 100 , 
25ml Stopper size 14 /15 
Volumetric flask Borosil/Corning , capacity 100 , 
10ml Stopper size 14 / 15 
Organ bath /muscle chamber capacity 20ml 30 , 
with aeration tube cum tissue suspender 
for isolated tissue pharmacology expt- All 
Borosil /Corning , Bore size of aeration tube 
ID 3mm , tip curved for tying tissues 
Glass syringe 1 ml Borosil/Corning capacity 5 , 
Glass syringe 1 ml Borosil /Corning capacity 5 Nos. 
2 ml. 
Glass syringe 1 ml Borosil/Corning capacity 5 , 
5 ml. 
Glass syringe 1 ml Borosil/ Corning capacity 5 , 
10 ml. 
TLA plate length x Breadth 15 cm x 10 cm 50 , 
Boiling tube 50 ml capacity Borosil, with 100 , 
rim . 
Nesslers Cylinder 50 ml capacity Borosil 50 , 
Porcelien Tile for titrimetry , glazed one side, 200 ,, 
white 10 cm x 10 cm 


68 


69 


30 , 


( 2 ) 

(3 ) 
Pipette, volumetre , accuracy - class A 
capacity, 20 ml. Borosil/corning 
Pipette , volumetre, accuracy - class A 
capacity, 25 ml. Borosil/corning 
Centrifuge tube , 15 ml capacity , OD x length 
17mm x 120mm 
Wash bottle , LPDE plastic square type , 100 , 
screw cap , filled with stopper & delivery 
tube , Dia 57 mm , 500 ml capacity , Ht 160mm 
Descicator with cover & porcelin plate, 
plastic knob , internal diameter ground , 
flange 200ml 
Descicator, Vacuum , stopcock with PTFE 2 Nos. 
spindle , porcelain plate , ID grounded , 
Flange 200ml 
Evaporating dish , flat bottom , with pour 20 , 
out, Borosil/Corning , OD x Ht= 105 x 55mm 
Silica crucible , Borosil with lid , capacity 
50 ml, OD x Ht= 57x35 mm 
Silica triangle on Nichrome, Capacity 50 ml 20 , 
Buchner funnel with sintered disc, capacity 20 , 
80ml, porosity grade 2 , dia 40 mm , ht 
149 mm stem 8mm 
Sintered glass crucible Borosil/ corning 10 , 
capacity 10ml 
Distillation head with RB flask , condenser 10 ,, 
angled at 75°C , vacuum port side unit , 
standard topic , 24 /40 and 29 /42 joint sizes 
with RB flask - all glass Borosil/ Corning, 
Jacket length 200mm 
Column for chromatography plain with 

10 , 
sintered disc , Boroflow screw stop cock , 
extractor length 500 mm , Bone 18mm , All 
Borosil/Corning 
Column for chromatography plain with 

10 , 
sintered disc , Boroflow screw stop cock , 
extractor length 1000 mm , Bone 40mm ,All 
Borosil/Corning 
Separating funnel, pear shape with boroflow 30 , 
stop cock , PTFE key , glass stopper, 
capacity 250 ml, stopper size 19 / 20 
Separating funnel, pear shape with boroflow 20 , 
stop cock , PTFE key , glass stopper, 
capacity 500 ml, stopper size 24 /25 
Volumetric flask Borosil/Corning , capacity 200 , 
100ml Stopper size 14 / 15 
Volumetric flask Borosil/Corning, capacity 300 , 
250ml Stopper size 14 /15 


89 


73 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessery) neatly typed . 
manuscripts should be avoided as far as possible . 


76 


77 


78 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 


STORES PURCHASE 


Last 


Last date and time of receipt of tender — 17 -8 - 2012 , 
2.30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 17 - 8 - 2012 , 
3 p . m . 


favour of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection. 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 

Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
- Kerala State , Pin - 695 011 . Money Order should reach this 

office on or before 4 -8 - 2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ 
വാ സ്ക് ലർ തൊറാസിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 
ആ വശ്യമായ ഹാർട്ട് ലംഗ് മെഷീൻ- 1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താത് പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 


അസ്സൽ - 14,700 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 7,350 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 8 - 2012 , 2 .30 മണി. 


15. Specifications of the items are given in the list . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും 17 - 8 - 2012 , 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -8 -2012, 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


- 3 മണി. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


( 5 ) 
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- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം 
ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4- 8- 2012, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


No. C3 -11011/2012 / MCT. 


28th June 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Heart Lung Machine — 1 No . required for the 
CVTS Departments of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive Sale Tax ): 

Original - 14,700 


(6) 


No. C2- 8576/2012/ MCT. 


29th June 2012. 


Duplicate 


7 ,350 


Last date and time for sale of tender form — 
16- 8 - 2012, 2 .30 p . m . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


STORES PURCHASE 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും - 10 - 8- 2012, 2.30 മണി. 


Tenders should be subscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


Sl. No. 


Tender No. and Name of Equipment 


107 /12 Consumable Items 
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- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ 
ഉള്ള എല്ലാ അപേ ക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 

ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു 
ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറു 


109 / 12 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 


Original 


1 , 050. 


Duplicate = 525. 


Last date and time for sale of tender form — 
9-8- 2012, 2.30 p . m . 


നിര സിക്കു ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
30 -7 - 2012- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി 
ഓർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATIONS 


Last date and time of receipt on tender form 
10 -8-2012 , 2.30 p. m. 

- Date and time of opening of tender - 10 - 8- 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 30 - 7 - 2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


TENDER NUMBER - 107 / 12 


Linear cutter stapler 75mm 


It should have a selectable staple height option . 
It should have a proximal preload support for 

consistent staple formation . 
It should have intermediate locking position . 
It should have safety lock out mechanism . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Linear cutter stapler reloads 75mm 

It should have an inbuilt knife in the reload . 
It should have 6 rows of 3 dimensional staple 

formation . 
It should have selectable staple height. 


ക്രമനമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


Curved circular stapler 29 mm 
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It should have curved shaft . 
It should have audible and tactile feed back 

indicating completion of firing circle . 
It should have a staple with open leg length 5 .5mm . 
It should have a closed staple size 1mm - 2 mm . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


അസ്സൽ - 1,050. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


Curved circular stapler 33 mm 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8 - 2012, 2.30 മണി. 


It should have curved shaft. 
It should have audible and tactile feed back 

indicating completion of firing circle . 


STORES PURCHASE 


anoscope , Circular anal dialator and suture threader. 


It should have a staple with open leg length 5.5mm . 
It should have a closed staple size 1mm - 2 mm . 


TENDER NUMBER - 108 / 12 
Absorbable hemostat loose knitted fabric strip 


Endoscopic cutting and stapling device 

Endoscopic cutter stapler 60 mm . 
It should have a precision mechanized anvil . 
It should have a C shaped knife of 400 series . 

surgical grade with a knife blade indicator. 
It should have a safety lockout mechanism . 
It should have a manual release liver. 

It should have a shaft length of 340mm . 
Endoscopic cutter stapler 60mm reload 1mm (White) 


Absorbable hemostat sterile oxidized regenerated 
cellulose as loose knitted fabric strip . Useful in controlling 
capilary , venous and small arterial haemorrhage when 
ligation or other conventional methods of control of 
bleeding are impractical. It should be available in 2 inch x 
3 inch foils. 
Absorbable hemostat sterile cellulose as dense woven 


It should have cutting line of 57 mm and staple line 

60 mm . 


It should have 6 row staple line . 


Absorbable hemostat sterile oxidized regenerated 
cellulose as dense woven knitted fabric strip . Useful in 
controlling capilary , venous and small arterial haemorrhage 
when ligation or other conventional methods of control of 
bleeding are impractical. It should be available in 6 inch x 9 
inch foils . 
Polyglycolic acid tape parenchyma set 


Endoscopic cutter stapler 60mm reload 1.5 mm (Blue) 


It should have cutting line of 57mm and staple line 60 mm . 
It should have 6 row staple line . 
Approximate cost Rs. 8000 . 


Articulating endoscopic cutter stapler 45mm 

It should have an articulating angle of 45 degree . 
It should have 4 stroke firing system . 
It should have manual knife release switch . 
It should have shaft length of 340 mm . 
It should have a 22 mm distal jaw aperture and 8 mm 
proximal. 


1. It should be braided and violet in colour. 
2 . Polyglycolic acid tape of 3mm width and 60cm length . 
3. Should have half circle round body 300 series easy 

slide blunt needle . 
4. It should be available in 65mm and 85mm needle size . 


TENDER NUMBER - 109 /12 


Mesh for Laparoscopic IncisionalHemicaplasty 


Articulating endoscopic cutter stapler 45mm (Reload ) 

1.5 mm (Blue) 


It should have cut line of 42 mm and staple line 

of 45 mm . 
It should have 6 rows of staple line . 


Multi layer tissue separating mesh made of soft 
polypropelene embedded between PDS film on both sides and 
coated viscerally with absorbable layer oxidized . Regerated 
cellulose to prevent bowel adhesions laparoscopic ventral 
Hernioplasty . It should be available in the following Sizes: 

15 cm x 15 cm . 


7 .5 cm x 15 cm . 


Disposable haemorrhodial stapler (Size 33 mm ) 


Monofilament Polypropylene super light weight mesh 


Mesh weight - 36 gm /m 


Pore size - 1 mm 


It should have circular cutter and stapler with 2 

rows of stapling. 
It should be 33 mm circular diameter with straight shaft . 
It should have a closed stapler height of 75mm 

1.5mm 
It should have cut line of 24 .4 mm . 
It should contain safety latch and integrated Anvil 

head . 
It should contain a set of purse string suture, 


Mesh Thickness - 0 .39mm 


It should be available in the following measurements 


5 x 10 cm . 


STORES PURCHASE 


ക്രമ നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


സർജിക്കൽ 


111/ 12 
112 / 12 


7 .5 x 15cm . 
10 x 15 cm. 

15 x 15 cm . 
Three dimensional mesh device system for Hemioplasty. 

Three dimensional mesh device system which is made 
of polypropelene and Polyglecaprone 25 that comprises of 
an oval onlay patch of 6 x 12 cm . a 
middle connector and an underlay patch of diameter 
12 cm for better reinforcement and support for all 
kinds of groin and inguinal hernioplasty. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 8 - 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


No , C2/8692/2012 / MCT. 


2nd July 2012. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Orthopaedics Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 


| SI. 


Tender No. 


Name of items 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു 
കളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓ ഫീ സിൽ 6 - 8 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തില്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. 


Surgical Items 


111 /12 
112/12 


-- , , 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050. 
Duplicate - 525. 


· LIST OF SURGICAL ITEMS 


- Tender No. 111 /12 


1. Surgicals 3 kin stapler 35W _ 1000 Nos. 
2 . Disposable Nerve Stimulator Needle 

50mm x 22G , 150mm x 20G - 50 Nos. 


3. Disposable Nerve Stimulator Needle 

100m X 21G _ 100 Nos. 


- Last date and time for sale of tender form - - 23 - 8 - 2012 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24-8-2012, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender 
24-8- 2012 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 6 -8 -2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോ 
വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 

ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 


4. Disposable Nerve Stimulator Needle 

150mm x 20G- S _ 100 Nos. 


- 5. Disposable Nerve Stimulator Needle 
- Unipolar - 100 Nos. 

Tender Number 112/12 


Section Tube with Tip — Complete set 
provided with suction tip mounted 
on Two meter long ribbed tube 
provided with Universal connector at 
both ends 


600 Nos. 


STORES PURCHASE 


ദർഘാസ് നമ്പർ 110 / 12. 


|| 


|| 


| 


Cement Gun 

Cement Gun - Dispenser 
4. Bone Cement-Fast setting (40G Pack ) – 

Bone Cement-Slow setting (40G Pack ) 
- Electronic Tourniquet cuff (Paediatric) 
7 . Electronic Tourniquet cuff -Medium 
8 . Electronic Tourniquet cuff- Large 
9 . Electronic Tourniquet cuff-Small 
10. Arthroscopic Electro blade 
11. Gel foam 

10Boxes 
12. Bone wax 

- 10 ,, 
13. Disposable pulse Lavage for 
THR & TKR 

- 25 Nos. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് റീയൂസബിൾ ഗാസ്പർ/ ഡിസെക്ടർ 

ടിപ്പ് കിറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8- 2012, 3 മണി. 


|| 


|| 


|| 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -8 - 2012, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


| 


- ( 8 ) 


No. C2 /9052/2012/ MCT. 

2nd July 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Urology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p.m . 

Tender No. - 110/2012 
Name of equipment - Reusable Grasper/Dissector 

| Tip kit. 
Cost of tender form (inclusive sales tax ): 

Original - " 420 . 
Duplicate = - 210 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (രൂപ 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓ ഫീ സിൽ 31 - 7 - 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
9-8-2012, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form — 
10- 8-2012, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender 
10- 8-2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 31-7 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 
Reusable Grasper/Dissector Tip Kit 
1. Laproscopic Reusable handle with disposable tip 
with 5mm , 34cm long having multiple rubber ring inserts 
for optimum fit with coaxial threading and PEEK shaft 
material. 

2. The handle must have monopolar cautery pin with 
| flush point having 60cc inner flush lumen for fast, safe 
and effective cleaning . 

3. The handle should have 360 deg rotations . 

4 . The handle should have " O " ring seal to arrest 
moisture. 

5. Reusable handle with Ratchet - 2 Nos. 
- 6. Reusable handle without Rachet - 2 Nos. 

The handles must be supplied along with following 
Reusable Grasper and Dissector 
Traditional Grasper 

1 No. 
Modified traditional Grasper 

1 No. 
Fenestrated Grasper 

1 No. 
Grabber 

1 No. 


STORES PURCHASE 


|| 


| 


||| 


1 No. 
1 No. 
1 No 
1 No . 
1 No. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. 


1 No. 


Lap Clinch 
Long Fenestrated Grasper 
Modified Traditional Babcock 
Birkett Grasper /Dissector 
Raptor 
5mm Right angle 
10mm Right angle 
Dolphin nose Dissector 
Modified Maryland Dissector 
Traditional Maryland Dissector 
Metzenbaum disposable scissor – 
Sterilisation Tray for the 15 Tips - 
The product must have CE /FDA approval . 


||| 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


| 


1 No. 
1 No. 
1 No . 
1 No. 
1 No . 
1 No. 


നമ്പർ 


| 


113/ 2012 


ഡിസ്പോസിബിൾസ് ആന്റ് 

കൺസ്യൂമബിൾസ് 


114/ 2012 
115/ 2012 
116/ 2012 


No. C2/8596/2012 / MCT. 

4th July 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Nephrology Departments , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be subscribed , 
Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p.m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 630, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 840, 
- ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4- നും - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് – ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 315 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 420, കമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 525. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 8 - 2012, 2.30 മണി. 


Sl. 


Tender No. and Name of Items 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
24- 8 - 2012 , 3 മണി. 


113/ 2012 - Disposables and consumables 
114/ 2012 
115 /2012 
| 116 /2012 


Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original — 630 for Sl. No. 1, · 840 for Sl. No. 
2 , " 1, 050 for Sl. Nos. 3 and 4. 

- Duplicate _ - 315 for Sl. No. 1 , " 420 for 
Sl. No . 2 and 525 for Sl. Nos. 3 and 4. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതിന് 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത 
ങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളഅപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 1-8- 2012 - നു മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടു 
ന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
( പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


· LIST OF DISPOSABLES AND CONSUMABLES 


Last date and time of sale of tender form — 23-8 - 2012 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24- 8-2012 , 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 24 - 8- 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 

Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 1 - 8 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


T. No . 113/ 2012 

1. Hollow Fiber Dialyzer 1.3 Mº 
T . No. 114/ 2012 


400 Nos. 


- 100 , 


1. Double Lumen canula set for haemodialysis 

straight 
2. Double Lumen canula set for haemodialysis 

curved 


150 


STORES PURCHASE 


T. No. 115/2012 
| 1. H .D . Fluid ( Acid)- 20L * 350 can 

7000 L 
2 . Bicarb powder-for Mixing with Acid 1400 Pkt. 

- Sodium bicarbonate 600 - Sodium 

chloride - 235 
- 3. PD Fluid IL * 1000 Bottle 

10OOO L 
T. No . 116/ 2012 


Approximate cost of item / items in tender is 
- 4 , 00 ,000 . Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of Money Order. No other mode of 
payment will be accepted. Last date of receipt of 
Money Order 

is 
13 -8 -2012 , 3 p.m . Tender forms are neither transferable nor 
the cost refundable under any circumstances . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
ഓറൽ ആന്റ് മാക്സസിലോഫേഷ്യൽ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ 
റെസിപാകേറ്റിംഗ് സാ സർജിക്കൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
നമ്പരോടുകൂടി പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


1. Blood tubing set for haemodialysis 
- Post Pump drip chamber without Filler 500 Nos . 
2. Transducer protector for haemodialysis 1000 ,, 
3. Peritoneal Dialysis Catheter standard 
size Adult 

1000 ,, 
Peritoneal Dialysis Y connection set 1000 Nos. 

Standard size Adult 
5. Guide wire (0.035mm * 70cm) 

Standard size Adult 
6. Guide wire (0.035mm * 140cm) 

Standard size Adult 


മതിപ്പുവില - 4,00 ,000. 
ദർഘാഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസൽ - 900. 
പകർപ്പ്- 506. 


ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 8 - 2012, 2 മണി. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal, 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 8 - 2012, 2. 30 മണി. 


TENDER NOTICES 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 8- 2012, 
3 മണി. 


( 1 ) 


[ No. 13 /2012 ] 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക മടക്കി 
കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No, C2 - 2206/2012/DCT. 

29th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the purchase of Reciprocating saw surgical for 
Oral and Maxillo Facial Surgery , Government Dental 
College, Thiruvananthapuram for the year 2012 - 13 . Tender 
should be superscribed as " Tender No . 13/ 2012 for the 
supply of Reciprocating saw surgical and addressed to 
the "Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram- 695 011 More details can be had from 
this office during working hours. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
മണിയോർഡർ തുക " 50 13 -8 - 2012, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


(2) 
- [ No. 14/ 2012 ] 


PAC _ 


4,00,000 . 


Cost of tender form : 

Original - " 900 . 
Duplicate — 506 . 


Last date and time of sale of tender form 
20- 8 -2012 , 2 p. m . 


No. C2 -2207/2012/DCT. 

| 29th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the purchase of Distraction Osteogenesis for 
Oral and Maxillo Facil Surgery Government Dental 
College, Thiruvananthapuram for the year 2012 -13 . " Tender 
should be superscribed as Tender No. 14 / 2012 
for the supply of Distraction Osteogenesis and 
addressed to the "Principal , Government Dental College, 
Thiruvananthapuram -695 011 . More details can be had 
from this office during working hours. 

PAC - 3, 00 , 000 . 


Last date and time of receipt of tender form 
21- 8- 2012, 2 .30 p . m . 


Date and time of opening of tender form 
21 - 8 - 2012, 3 p . m . 


STORES PURCHASE 


Cost of tender form : 

Original - " 675 . 
Duplicate — 380 . 


Last date and time of sale of tender form 
20 - 8 -2012 , 2 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
21 - 8- 2012, 2 .30 p . m . 


Date and time of opening of tender form 
21 - 8- 2012, 3 p . m . 


Approximate cost of item /items in tender is 
- 3 , 00 , 000. Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of Money Order. No other mode of 
payment 

will 
be accepted . Last date of receipt of Money Order is 
13 - 8 - 2012 , 3 p . m . Tender forms are neither transferable 
nor the cost refundable under any circumstances. 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
ഓറൽ ആന്റ് മാക്സസിലോഫേഷ്യൽ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ 
ഡിസാക്ഷൻ ഓസ്റ്റിയോജെനിസിസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
നമ്പരോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


invited for the purchase of Soft Tissue Laser for 
Paedodontics , Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2012 - 13 . Tender should 
be superscribed as " Tender No . 15/ 2012 for the supply of 
Soft Tissue Laser and addressed to the "Principal , 

Government Dental College, Thiruvananthapuram - 695 011 , 
More details can be had from this office during working 
hours . 

PAC - 5 ,00, 000. 
Cost of tender form : 

Original - " 1 ,125. 

Duplicate — 633. 
Last date and time of sale of tender form 
20-8-2012, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
21- 8 - 2012 , 2 , 30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
21- 8- 2012, 3 p . m . 

Approximate cost of item / items in tender is 
S 5 , 00 , 000 . Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of Money Order. No other mode of 
payment will be accepted . Last date of receipt of Money 
Order 
13 -8 - 2012 , 3 p . m . Tender forms are neither transferable 
nor the cost refundable under any circumstances . 


is 


മതിപ്പുവില - 


3, 00,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസൽ - 675. 
പകർപ്പ് - 380. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
പീഡോഡോൺടിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ സോഫ്റ്റ് റ്റിഷ ലേസർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര 
സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത നമ്പരോടുകൂടി 
പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡ ന്റൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


- ദ ർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 8- 2012 , 2 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 8- 2012, 2.30 മണി. 


മതിപ്പുവില - 


5, 00,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 8 - 2012 , 
3 മണി. 


അസൽ - 1,125. 
പകർപ്പ് - 633. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
മണിയോർഡർ തുക ( 50) 13 - 8 - 2012, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 8 - 2012 , 2 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 218- 2012, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 21- 8- 2012 , 
- 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
മണിയോർഡർ തുക (50 ) 13 - 8 - 2012 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


(3) 


[ No. 15 /2012 ] 


No. C2-2277 /2012/DCT. 

29th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 


STORES PURCHASE 


ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


മണിയോർഡർ തുക ( 50 ) 13 - 8 - 2012 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


( 4 ) 


| [ No . 16/2012] 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No . 12 /2012 ] 


No. C2 - 2278/2012 /DCT. 

29th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the purchase of Hanau wide vue Articulator 
for Prosthodontics, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2012 -13 . Tender 
should be superscribed as " Tender No . 16/2012 for 
the supply of Hanau wide vue Articulator and adressed 
to the " Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram - 695 011 . More details can be had from 
this office during working hours. 

PAC - 2,80,000. 
Cost of tender form : 

Original — 675 

Duplicate - 380 
Last date and time of sale of tender form 
20- 8-2012 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
21- 8- 2012 , 2, 30 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
21 - 8 - 2012, 3 p . m . 


No. C2-2205/ 2012 /DCT. 

30th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Oncologic Imaging Unit for 
Oral Medicine and Radiology , Government Dental 
College , Thiruvananthapuram for the year 
2012 - 2013. Tender should be superscribed as “ Tender 

- No. 12/2012 for the supply of Oncologic Imaging Unit 
and addressed to the ‘ Principal , Government Dental 
College, Thiruvananthapuram -695 011 . More details can be 
had from this office during working hours. 
Cost of tender form : 

Original - " 1,688 

Duplicate — 950 
Last date and time of sale of tender form 
20 -8- 2012 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
21- 8-2012 , 2 . 30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
21 -8- 2012, 3 p . m . 


Approximate cost of item / items in tender is 
" 2 , 80 , 000 . Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of Money Order. No other mode of 
payment will be accepted . Last date of receipt of Money 
Order 
13 -8 - 2012 , 3 p .m . Tender forms are neither transferable 
nor the cost refundable under any circumstances . 


is 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
പ്രാതോഡോൺടിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഹാനൂ വൈഡ് വിയു 
ആർട്ടികു ലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത നമ്പരോടു 
കൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 


Approximate cost of item / items in tender is 
- 8 , 00, 000. Tender forms will be sent by post on 
| payment of an additional amount of ` 50 as postage 
charge in the form of Money Order . No other mode of 
payment will be accepted . Last date of receipt of Money 
Order 
13-8 -2012 , 3 p . m . Tender forms are neither transferable 
nor the cost refundable under any circumstances. 


മതിപ്പുവില - 


2,80,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 

അസ്സൽ - 675. 
പകർപ്പ് - 380. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 8- 2012 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 8- 2012 , 2.30 മണി. 


-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
ഓറൽ മെഡിസിൻ ആന്റ് റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ 
ഓങ്കോളജിക് ഇമേജിങ്ങ് യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
നമ്പരോടുകൂടി പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺ മെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. 

മതിപ്പുവില - 8, 00 ,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21-8- 2012, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
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- (6) 


അസ്സൽ - 1,688. 

ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
പകർപ്പ് - 950. 

നമ്പരോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽഎത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
സമയവും - 208- 2012, 2 മണി. 

മതിപ്പുവില 2 ,00 , 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ദർഘാസ് നമ്പർ -3/2012 മുതൽ 11/ 2012 വരെ. 
സമയവും 21- 8- 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 21-8- 2012, 

അസ്സൽ (ഓരോന്നിനും) - 450 . 
3 മണി. 

ശരിപ്പകർപ്പ് (ഓരോന്നിനും) - 253 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
മണിയോർഡർ തുക ( 50 ) 13 - 8 - 2012, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 

സമയവും- 23 - 8 - 2012, 2 മണി. 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ - സമയവും 24 - 8 -2012 , 2.30 മണി. 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 8-2012, 

3 മണി. 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന - ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മണിയോർഡർ തുക - 50, 17 - 8 - 2012, 3 മണിക്ക് മുൻപായി 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
No. C2/2162/2012 /DCT. 

3rd July 2012 . 

- നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക മട ക്കി ക്കിട്ടാൻ 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Equipments for Various Depts ., 

സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ 
Government Dental College , Thiruvananthapuram for the 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
year 2012 -2013. Tender should be superscripted as Tender ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
No. 3 / 2012 to 11/ 2012 for the supply of Equipments and നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
addressed to the Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . More details can be had Government Dental College, 

(Sd.) 
from this office during working hours. 

Thiruvananthapuram . 

Principal. 
PAC " 2,00,000 . 
Tender No . -- 3/ 2012 to 11/ 2012 

TENDER NOTICE 
Cost of tender form : 
Original. — 450 (each ). 

[ No. 04/ 12 - 13/ CNA] 
Duplicate - 253 ( each ). 

No. C1/871/12/ CNA . 

6th July 2012. 
Last date and time of sale of tender form — 23-8 -2012 , Sealed tenders are invited for the purchase and 
2 p . m . 

installation of Closed Circuit TV System for 
Last date and time of receipt of tender form Government College of Nursing , Alappuzha . 
24 -8 -2012 , 2 .30 p . m . 

Approximate Cost _ 3,00,000 . 
Date and time of opening of tender — 24-8 -2012 , 3 p . m . 

EMD _ 1 %. 
Approximate cost of item / items in each tender is 
- 2,00,000. Tender forms will be sent by post on payment The tender should be superscribed as “ Tender No . 
of an additional amount of ` 50 as postage charge in 04 /12 - 13 /CNA for the supply and Installation of CCTV 
the form of Money Order. No other mode of payment will 

System ” and addressed to the Principal, Govt. College 
be accepted . Last date of receipt of Money Order is 

of Nursing , Alappuzha. The last date fixed for the 
17 -8 - 2012 , 3 p. m . Tender forms are neither transferable nor 

receipt of tender is at 3 p. m . on 1- 8 -2012 and opening is 
the cost refundable under any circumstances . 

at 4 p . m . on 1-8 -2012 . Sale of tenders will be closed on 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 31- 7- 2012 at 4 p . m . The cost of tender is " 650 and that 
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 

of duplicate copy is " 330 . 
തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത 
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The tender form is not transferable . Money Order 
will be accepted towards the cost of tender form 
till 24-7 - 2012 , " 50 should be sent additionally if needed 
by post . More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 

- ആലപ്പുഴ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
സി. സി ടിവി. സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തയ്യാറുളളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 3, 00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
- ദർഘാസുകൾ “04/ 12 -13 / നേ . കോ . ആ . എന്ന് രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ആലപ്പുഴ 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 1- 8- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മുൻപായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 1- 8- 2012, 4 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 650 
പകർപ്പിന് 325 ആണ്. വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
31-7 -2012 , 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മണി 
ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 24 -7- 2012 . 

- തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുളളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് 
മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങ 


at 30- 7 - 2012, 2 .30 p . m . at the stipulated time in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സിസി ടിവി 
സിസ്റ്റം വാങ്ങു ന്ന തി ന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 312 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
30 - 7 - 2012 , 12 മണി വരെ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങ ൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം 
മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുൻപ് 
| ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ " ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 4885 / 2012 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സിസി ടിവി സിസ്റ്റം എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി " പ്രിൻസി 
പ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 " എന്ന 

- വിലാസത്തിൽ 30- 7 - 2012, 1 മണിക്ക്മുമ്പ്ലഭിക്കത്തെക്ക 
വിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ലഭി ക്കു ന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 30 - 7 - 2012, 2.30 മണിക്ക് നിശ്ചിത സമയം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ൽ 


ബന്ധപ്പെടുക . 


Government College of Nursing , 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


Government Medical College, 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C3/ 4885/ 2012/ MCK . 

10th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of CCTV System to Government Medical 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of ` 312 in cash or by Money Order till 
30 -7 -2012, 12 Noon . No other modes of remittance will be 
entertained. Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


| No . S4/ 9356 /2012/ MCC. 


22nd June 2012 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Minor equipments to the various 
Departments to Government Medical College , Kozhikode. 


| SI. 
| No. 


Tender 
No. 


Name of item and Department 
| with ( approximate ) Cost 


1 


S4/9356 /12/ MCC 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No. C3/4885 / 12 /MCK for the 
purchase of CC TV System ” addressed to " The Principal, - 
Government Medical College, Kottayam - 8" should reach 
this Office on or before 30- 7 - 2012 , 1 p . m . the due date 
mentioned in the schedule . Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 


Micro Slide Filing Cabinet, 
Pathology - 1, 00 ,000 
Tissue Flottion Bath Pathology 

" 25 , 000 


2 


S4/9359 /12/MCC 
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3 


S4 /9358 /12 /MCC 


Titanium Elastic Nail Instrument, 

Ortho - " 50, 000 


4 


S4 /9357 /12 /MCC 


Rigid Sigmoidscope Surgery , 

Gastro - " 2 ,00,000 
Suction Apparatus-Radiodiagnosis, 

Surgery , Medicine — 


The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


5 


S4/9532 /12 /MCC 


2,00,000 


6 


S4/9533 /12 / MCC 


The tender will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 


Refrigerator - Biochemistry , 
Dermatology , Pathology , 
Psychiatry , Anatomy, Phramcology 

1,55,000 


SPECIAL CONDITIONS 


7 


S4 /9615 /12 / MCC 


Rotor Adaptor-Microbiology 
- " 50, 000 


Cost of tender forms: 
Original — 416 for Sl. Nos. 1,4 , 5, 6 ; · 312 for 

- Sl . Nos. 2 , 3, 7, 
Duplicate — . 208 for Sl. Nos. 1,4, 5, 6 ; · 156 for 

SI. Nos. 2 , 3, 7 . 
By Post — 456 for Sl. Nos. 1, 4 , 5 , 6 ; · 352 for 

Sl. Nos. 2 , 3, 7. 
Closing date and time of tender form by post 
7-8- 2012 , 3 p. m . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at this own 

cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years . AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary. 


- 5 , 


No advance payment will be made. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Closing of sale of tender form — 14 - 8 -2012 , 3 p . m . 


Due date and time for receipt of tender - 16 - 8 - 2012 , 
11 a. m . 


| കമ 
നമ്പർ 


- Due date and time of opening of tender - 16 - 8- 2012 , 
11.30 a m . 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇന വിവരവും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ ചെലവും 

(2) 


- (1) 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 -2013 . 


എസ്4 / 935 6 / 12 / എം സിസി - മെ കാ സ്ലഡ് 
ഫയലിംഗ് കാബിനറ്റ് -പത്തോളജി - 1,00 ,000 
എസ്4 /9359/12/ എംസിസി- ടിഷ ഫ്ളോട്ടേഷൻ ബാത്ത് - 
പത്തോളജി - 25, 000 


Tender forms and details of tender can be obtained 
from the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with Tender Number and addressed to the 
Principal, GovernmentMedical College , Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of items tendered for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala , 
on request along with remittance of ` 150 by Money 
Order in favour of Principal, Govt. Medical College , 
Kohikode. Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . Rates should be quoted in Indian 
Rupees only. All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Freight, Insurance, Loading, Unloading , Erection 
and Commission charges and installation should be borne 
by the tenderer. Payment also will be made in Indian 
Rupees. 


എസ്4 / 9358 / 12/ എംസിസി - ടൈറ്റാനിയം ഇലാസ്റ്റിക്ക് 

നെയിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓർത്തോ- 50,000 
എസ4/9357/ 12 / എംസിസി- റിജിഡ് സിജോയ്ഡോസ്കോപ്പ് - 

സർജറി,ഗാസ്ട്രോ- 2,00,000 
- 5 എസ്4/ 9532 / 12 / എംസിസി - സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റ സ് 

റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്, സർജറി, മെഡിസിൻ - 
2 ,00, 000 


- 6 എസ്4 / 9533 / 12 / എംസിസി - റഫിജറേറ്റർ - ബ യോ 

കെമിസ്ട്രി, ഡർമറ്റോളജി, സൈക്യാട്രി, ഫാർമക്കോളജി, 
പത്തോളജി, അനാട്ടമി - 1,55,000 
എസ്4 / 99615 / 12 / എം സി സി - റോട്ടർ അ ഡാ പൂർ 
മൈക്രോബയോളജി 50,000 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 


STORES PURCHASE 


നിബന്ധനകൾ 


അസ്സൽ - കമ ന മ്പർ 1, 4, 5, 6 ഇവയ് ക്ക് 416; 
ക്രമനമ്പർ 2, 3, 7 ഇവയ്ക്ക് 312. 


1. 


പകർപ്പ് കമ ന മ്പർ 1, 4 , 5 , 6 ഇവയ് ക്ക് 2 08; 
കമനമ്പർ 2 , 3, 7 ഇവയ്ക്ക് 156. 


നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


456; 


തപാൽ വഴി ക്രമ നമ്പർ 1, 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 2, 3, 7 ഇവയ്ക്ക് - 352. 


2 . ആവ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


തപാൽവഴി ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


- വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 8 - 2012, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 -8 - 2012 , 11 മണി. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണി, സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 - 8 - 2012 , 
11.30 മണി. 


ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 -3 - 2013. 


Government Medical College, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 

ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസി 
പ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധ 
മായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


STORES PURCHASE 


TENDER NOTICE 


No. S2 /3070/ 2012 . 


28th June 2012 . 


Sealed tenders are invited for supply of Equipments/ Instruments for Gynaecologic Oncology Unit for IMCH Medical 
College, Calicut -8 . List of item can be had from the office of undersigned during office hours any working days . Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender numbers or indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH Medical College , Calicut-8 , Kerala . Tender must be submitted is sealed cover. 
Tender will be opened on 18 -8 - 2012 , 11. 30 a . m . in the presence of such of the tenderers or their authorized persons who 
may be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the Superintendent, IMCH Medical College, Calicut, Kerala will obtain the 
requisite tender form in which the tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied by the cash remittance as noted below for a set of tender forms 
in which will not be refunded any circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for the intimate service even if any change in the dealership of the 
product supply . 

The tender forms are not transferable. Charges, postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Tender forms will not be sent by VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % (Rounded 
to next 1 Rupee ) of the total cost of articles tendered for. The tenders not accompanied by sufficient EMD will not be 
entertained. 

Approximate cost — 98 ,420 . 
Cost of tender forms (including Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 
If sent by post, postage charge — 501. 
Closing date and time of tender forms — 16 -8 -2012, 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender forms — 17 -8 -2012 , 5 p . m . 
Open date and time of tender form — 18 -8-2012, 11. 30 a. m . 
Date up to which rates are to be firm — 31 -8- 2013. 
Further details can be had from the office of the undersigned duly office hours on any working days. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഗൈനക്കോളജിക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യ 
മായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയ ച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 98, 420 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ- 416 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 16 - 8 - 2012, 3 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 8 -2012 , 5 മണി. 


STORES PURCHASE 


Börelom 00069m 09001020 NOB1018 – 8 –2012, 11.30 com . 
BØRejonů mloað (olomjeljomledlcam 000131-8- 2013. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർത്തി സമ യത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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Equipment Specifications 


Quantity 


Justification 


No. 


Surgical field exposure during laparotomy 
Packing the intestines on pelvic surgery 
Packing the intestines on pelvic surgery 
Hold fine structures like vessels and ureter 


Dissection of urteric tunnel 


Use of cautery in deep pelvis 
For pelvic surgeries 
Deep pelvic surgeries 


Balfour self retaining retractor with 3 blade 
Copper malleable retractor large 
Copper malleable retractor small 
Vascular forceps Medium size -German steel-8 " 
Vascular forceps Large size -German steel - 10 " 
Right angles forceps blunt tip medium 
Right angles forceps blunt tip Long 
Long tip of monopolar cautery pencil with tip 
Mayo scissors long 
Needle holder-Long 8 " German steel 
Needle holder- 10 " Extra long German steel 
Gwilliam Hysctertomy clamp ST & CVD 
German steel 
Artery forcepes 8" -ST & CVD -German steel 
Bulldog vascular clamps-Long curved -2 
Satinsky vascular clamp Right angled 
Babcock s atraumatic forceps- German Steel 8 " 
Intestinal clamps 
Operating head lamp with cold light source-double 
Harmonic scalpel wave 18cm open shears 


Radical hysterectomy 


Deep pelvic surgeries 
Vascular occlusion during vascular surgery 
Vascular occlusion during vascular surgery 
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Illumination of deep pelvic structures 


19 


Institute of Maternal and 
Child Health , Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


